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mung die groBte AusfluBgeschwindigkeit w erreicht sein und die sekundliche AusfluBmenge ist daher nicbt Fwy, sondern F'wy. Setzt man das Kontraktionsverhaltnis F'lF—a, so wird
Man kann leicht aus Fig. 121 folgern, daB eine Mundungsform, die sich der natiirlichen Form des aus der Rube allmablicb ent-stebenden Strables anschlieBt, und zwar so, daB im engsten Miindungs-querschnitt alle Fliissigkeitsfaden (Stromlinien) parallel sind, aucb nahezu die rechnungsmaBigen Mengen durcblassen wird. Dies wird durcb die AusfluBversuche bestatigt, die nebenbei lehren, daB es nicbt auf einen besonderen Verlauf der Meridianlinie der Miindung an-kommt, sondern im wesentlicben darauf, daB der Ubergang (die Abrundung) allmablicb ist, wobei scbon verhaltnismaBig kleine Krummungshalbmesser bedeutende Wirkung auBern.
Selbst bei sehr vollkonimener Abrutidung bleiben jedocb die wirk-licben AusfluBmengen bei den besten Versucben nocb etwas unter den errecbneten. Dies wird so erklart, daB die groBte AusfluBgescbwindig-keit w nicbt den Wert w0 erreicbt, der ibr nacb dem Druckverbaltnis und den sonstigen Eigenscbaften des stromenden Korpers zukommt. Ein Teil dieser Geschwindigkeit wird vielmehr durcb die Wandreibung des Strahles verzehrt. Man bat also
wobei der ,,Gescbwindigkeitskoeffizient" (p <^ 1 ist. Bei einer einfacben Miindung ist also
G-9ec = Setzt man
acp = so wird
Im allgemeinen jedocb bestebt die Beziebung acp = f.JL nicht. Bei dem scbarfkantigen Ansatzrohr nach Fig. 123 kann man z. B. an-nehmen, daB die Kontraktion in gleicber oder ahnlicher Weise im Inneren, an der Eintrittskante, entstebt, wie bei der freien Offnung nacb Fig. 121. Die AusfluBgeschwindigkeit w kommt . aber erst nach dieser Stelle im Bohrfortsatz zur Ausbildung, und zwar dadurcb, daB die im kontrahierten Querscbnitt entstandene Geschwindigkeit zum Teil durch StoB vernichtet wird und in Warme iibergeht. cc und <p konnen Mernach, da sie ganz verschiedenen Querschnitten angehoren, nicht im obigen einfachen Zusammenbang stehen.
Bei alien Miindungen,  die nicht aus   einem einfacben, scbarfkantigen Loch nach Fig. 121 besteben, wird man daher setzenhwindigkeit in der Miindung anzunehmen. Besteht also diese z. B. aus einem scharfkantigen Lpch, wie jede Offnung von einiger GroBe in diinner Wand oder wie eine Offnung in dickerer Wand nach Fig. 121, so muB die Strahlbildung schon innerhalb des GefaBes beginnen, Fig. 121. Versuche mit tropf-baren Fliissigkeiten zeigen auch dem Auge, daB die FlieBrichtung des Strahles an seiner Oberflache in der Ebene der Miindung nicht seiner Mittelachse parallel ist. Im Falle einer kreisrunden Offnung besteht der freie Strahl aus einem konoidischen Korper, der erst in einiger Entfernung vom Loche allmahlich zylindrisch wird. Erst im kleinsten Querschnitt F'<^F kann gemafi der Stetigkeit der Stro-und iiber Dampfmengenmessung. — Nach Nusselt, Z. f. d. ges. Turbinenwesen 1916, soil in Diisen kein eigentlicher DampfstoB auftreten, sondern ein allmah-licher fFbergang zum hoheren Druck.s statt, sowird vielrnehr die Stromlinienbewegung immer auf einem groBeren oder kleineren Gebiet zerstort und dafiir tritt Wirbelung ein. In sehr hohem Grad pflegt dies der Fall zu sein, wenn die Ruckseite des Korpers nicht schlank, sondern stumpf geformt oder gar gerade abgeschnitten wird. Dann kann es vorkommen, daB dort nicht nur kein t)berdruck, sondern durch die Wirbel ein Unterdruck erzeugt wird, der den Stromungsdruck be-deutend vergroflert. Viel weniger empfindlich ist die Stromlinienbewegung gegoniiber der Form der Kopfseite des Korpers. Selbst iiber ebenen Vorder-Hachen kann geordnete Stromlinienbewegung eintreten, wie Versuche gezeigt haben. Der result ierende Stromungsdruck ist daher in hohem MaBe von_der Formgebung der Ruckseite abhangig.
